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Examenul de bacalaureat naţional 2018 
Proba E. d) 
Fizică 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
Simulare 
e Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
e Nu se acordă fracțiuni de punct. 


e Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total acordat 
pentru lucrare la 10. 


A. MECANICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem| Solutie, rezolvare Punctaj 
1.1. b 3p 
2. a 3p 
3. d 3p 
4. c 3p 
5. c 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
reprezentarea corectă a tuturor forțelor care acționează asupra corpului de 4 
masă m4. p 
b. Pentru: 3p 
F; = umg Cosa 1p 
Fra = 4: Mg 1p 
rezultat final: Mis 0,3 1p 
f2 
c. Pentru: 4p 
M39-T = msa tp 
Fs, a TB. 2p 
rezultat final: F; = 36N 1p 
d. Pentru: 4p 
T-um,9g-T'=ma 1p 
T'-G,-—umgcosa = ma 1p 
G, = mgsina 1p 
rezultat final: „u = 0,5 1p 
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
Subiectul al Ill-lea 
lila. | Pentru: 4p 
Po = MVo 2p 
Vo =15m/s 1p 
rezultat final: pọ =12N-s 1p 
b. Pentru: 3p 
Le = —MQhmax 1p 
hax =10mM 1p 
rezultat final: La = —80J 1p 
Probă scrisă la Fizică 1 Simulare 
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c. Pentru: 4p 
AE; = Liot 1p 
2 
mv 
AE, =-—— 1p 
£ 2 
Liot = La — Fr : Pmax 1p 
rezultat final: F, = 1N 1p 
d. Pentru: 4p 
Ap 
-mg-—F, = 2 
ol = p 
Ap = —Po 1p 
rezultat final: At = 1,3 s 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
2 Simulare 


Probă scrisă la Fizică 
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B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. b 3p 
2. a 3p 
3. d 3p 
4. c 3p 
5. d 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
B. Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 3p 
Palo, 
Pa = RT 2p 
rezultat final: p, = 3,1 kg/m? 1p 
b. Pentru: 4p 
N = Ve: Na 2p 
PV 
YNE RT ip 
rezultat final: N = 2,4-10” 1p 
c. Pentru: 4p 
V, 
EF n- E 
V 
ps] va)AT 1p 
p[4-8-x]=vuAT 1p 
rezultat final: x = 12,5cm 1p 
d. Pentru: 4p 
Vneline t Yo Ho, = (Vne + Vo, ) 'H 3p 
rezultat final: u = 28 g/mol 1p 
TOTAL pentru Subiectul al ll-lea 15p 
B. Subiectul al Ill-lea 
lll.a. | Pentru: 3p 
P2 = 2P; 1p 
T, = 4T, 1p 
rezultat final T, = 1200K 1p 
b. Pentru: 4p 
Q2 = AU, + La 1p 
AU =vC, (7-71) 1p 
Lo =1,5VRT, 1p 
rezultat final Q,, = 108kJ 1p 
C. Pentru: 4p 
wr Lacu 1 
T Oa i 
Locu = 0,5pV, 1 p 
Qormi = Q, 1 p 
rezultat final 7 = 5,56% 1p 
d. Pentru: 4p 
1 = 1— Trin 1 
i AR 
Tan = hs Ama > le 2p 
rezultat final 7, = 75% 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 3 Simulare 
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C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. c 3p 
2. b 3p 
3. a 3p 
4. b 3p 
5. c 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
C. Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 3p 
U, =E, -l;n, 2p 
rezultat final U, = 33,5 V 1p 
b. Pentru: 4p 
E, - E, =hĠh(R+rn)-h(R +r) 2p 
U, =1,R, 1p 
rezultat final U, = 8,8 V 1p 
C. Pentru: 4p 
L=h+h, 1p 
E, =h(R+5)+ hP, 2p 
rezultat final A, =10Q 1p 
d Pentru: 4p 
=k 1p 
E, = 1 Re, 1p 
E, = l; (R, +f + R,) 1p 
rezultat final R,, =120Q 1p 
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
C. Subiectul al III-lea 
lll.a. | Pentru: 3p 
Fa = El; 1p 
E, = 45; 1p 
rezultat final P,, =1,6 W 1p 
b. Pentru: 4p 
E, =I(R +n) 1p 
R = R, E R, 1p 
r, = 41 1p 
rezultat final r, = 0,59 1p 
C. Pentru: 4p 
„= Fa Fom 1p 
R T Rom 
A E. 1 
“Rr, P 
Wa = R,ĠAt 1p 
rezultat final W, = 150J 1p 
d. Pentru: 4p 
RR, 
Aa d P 
R, 
x= Ru Lam 1p 
rezultat final x = 5cm 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 4 Simulare 
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D. OPTICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. d 3p 
2. c 3p 
3. a 3p 
4. d 3p 
5. b 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
constructia corectă a imaginii 4p 
b. Pentru: 4p 
alla Sal se, 2 
X2 X i E 
x, = -70 cm 1p 
rezultat final: x, = 28cm 1p 
c. Pentru: 3p 
doi 
p x, 1p 
Y2 
p==— 1 
Yı p 
rezultat final: y4 = 2,5 cm 1p 
d. Pentru: 4p 
Csist =0 1p 
Csist = C++ Ca 1p 
1 
fh = — 
o 1p 
rezultat final: f, = -20cm 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Il-lea 15p 
Subiectul al IIl-lea 
lila. | Pentru: 3p 
[ei 
v=— 2 
7 p 
rezultat final: v = 6,25 .10'%Hz 1p 
b. Pentru: 4p 
AD 
;_ BP 3 
i 2/ p 
rezultat final: i = 1,8 mm 1p 
c. Pentru: 4p 
Ax = Xmin 7 Xmax 1p 
_7AD 4 
min ~ 40 p 
AD 
=2— 1 
max 2/ p 
rezultat final: Ax = 2,7 mm 1p 
d. Pentru: 4p 
Axa e(n-1)D 2p 
2/ 
Ax=25-i 1p 
rezultat final: n = 1,8 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 5 Simulare 


Barem de evaluare şi de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 


